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Subject : 


Method Of Analysis Of Aqua Ammonia 


Direct Acid - Base Titration Using M.R. As Indicator 


Calculation : 
Cone* 

As NH3 wt.% 


= cc's of Acid x N. of Acid x eq. wt/ 1000 x 100/ wt. of sample. 


N. of Acid (H 2 5o 4 ) = o. s N 


Eq. wt. 


= 17 


Date 

Time 

Results 

Limits 

- 



25 + . 2 
26 - 28 % 
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